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                發展超過25年的企業級物件儲存系統StorageGRID，NetApp今年6月底推出12.1版。我們最近一次介紹這套產品的改版是2024年11月發表的11.9版，同時，硬體機型SGF6112也開始支援60 TB容量的QLC固態硬碟；隔年StorageGRID12.0版發表，著重在AI內容儲存庫與高速AI工作負載這兩種應用，新增進階快取機制，能以此提升AI訓練與其他高效能運算工作負載的效率與規模擴展能力，吞吐量最高可提升20倍，

StorageGRID 12.0版也支援儲存桶分支處理（bucket branches），可經由建立物件儲存桶的時間點資料副本（point-in-time copies），並將其用於工作流程，進而提供AI資料集的版本控制，用戶能藉此更輕鬆地大規模反覆執行AI專案，便於執行測試與開發流程，並在發生儲存服務中斷時，實現更快的資料復原，促使資料儲存環境具備更高的使用彈性與韌性。

而在安全性方面，StorageGRID 12.0支援多種強化加密標準，例如AES-GCM（Advanced Encryption Standard Galois/Counter Mode）的加密處理，當中也增加完整性檢查、更強大的磁碟加密，以及預設封鎖經由所有通訊埠進行的SSH存取；用戶也能透過跨網格遠端複製功能（cross-grid replication）新增的物件鎖定機制，更輕鬆支援AI資料集的防竄改應用需求。

而在最新推出的StorageGRID 12.1，NetApp大幅提升存取效能、資料管理便利性與擴充性。

若以12.0版為基準，StorageGRID新版吞吐量增加幅度可達到4倍，針對AI工廠的應用需求，吞吐量可達到12 TB/s；透過批次操作功能S3 Batch Operations，用戶可輕鬆對數億個物件執行各種處理；針對物件儲存桶上一次掃描後的異動，StorageGRID現在可透過S3 Bucket Change Tracking協助AI代理更容易追蹤，提升廣泛建置AI資料管線流程的能力；StorageGRID加入全域聯合命名空間（Global Federated Namespace）的機制，用戶可在無需重新調整應用系統架構或工作流程的狀況下，就能進行大規模操作，NetApp表示，在單一命名空間中，可管理多個分散部署在全球各地的StorageGRID系統，最高可擴展至10 EB儲存空間。

關於資安與治理方面，StorageGRID針對受監管環境的需求，提供更強大的控制能力，用戶可經由多重管理員驗證（Multi-Admin Verification，MAV）機制，同時加速推動業務創新與保護系統儲存的資料。NetApp表示，對於受到嚴格監管且需兼顧IT營運速度要求的環境，此項新功能至關重要，因為在重大操作生效前，會要求取得其他指定的管理員批准，不僅可防護意外的資料刪除與未經授權的政策變更，以及不符合法規的情況，也能確保IT團隊持續運作，而不會影響IT創新的速度。

產品資訊

NetApp StorageGRID 12.0與12.1

●原廠：NetApp

●建議售價：廠商未提供

●硬體類型節點（整合應用設備機型）：SG100與SG1000、SG110與SG1100、SG120與SG1200、SG5700、SG5800、SG6000、SG6100、SG6200

●擴充節點的方式：部署appliance Storage Node、部署services appliance node（primary Admin Node、non-primary Admin Node、Gateway Node）

●軟體類型節點系統需求：8個CPU核心、24 GB記憶體，單一儲存區最大100 TiB（容器引擎儲存共用區、/var/local儲存區、Storage Node、Storage Node（僅儲存metadata）、Admin Node稽核記錄、Admin Node資料表）

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商】
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